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DURAWSK 


NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ, OJCIEC i BRAT 
LEKARZ — RENTGENOLOG 


DŁUGOLETNI KIEROWNIK ZAKŁADU RADIOLOGICZNEGO ZESPOŁU PRZYCHODNI SPECJA- 

LISTYCZNYCH M. KRAKOWA, ZASŁUŻONY DZIAŁACZ TURYSTYKI, TATERNIK I ALPINISTA, 

B. PREZES KLUBU WYSOKOGÓRSKIEGO P.T.T., ODZNACZONY ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI 
I KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 


po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, zmarł w dniu 16-go stycznia 1975 roku. 


Odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi we środę dnia 22 stycznia 1975 r. 
o godzinie 11.40 z kaplicy na cmentarzu Rakowickim w Krakowie, o czym zawiadamiają pozostali 


w głębokim żalu: 


ŻONA, CÓRKA, ZIĘĆ, RODZINA i PRZYJACIELE. 


MSZA ŚWIĘTA ŻAŁOBNA 


za duszę śp. Zmarłego odprawiona zostanie w kościele parafialnym św. Szczepana w Krakowie, 


ul. Sienkiewicza 19, we środę 22 stycznia 1975 roku o godzinie 8 rano. 


Kraków, plac Szczepański 2 — Telefon 555-67 
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